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取扱説明書 
ズーム アシスト レバー 
品番 DMW-ZL1/DMW-ZL1PP/ 
DMW-ZL1E 

このたびは、ノ f ナソニック製品をお買い上げ 
いたださ、まことにありびとラございまず。 
•取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま 
全にお使いください。 

• この取扱説明書は大切に保管してくださし)。 

このズームアシストレバーは、レンズのズー 
ム U ングに取り付けて、ズーム操作をしやず 
<ずるためのをのです。 

• な下のマイク□フオーサーズレンズに対応 
しています。に010年10ち現在） 
H - VS 0141 40/ H - FS 0 1404已 / 
H - FS 04 已吕〇 0/ H - F 0070 14/ 

H - FS 01 4042/ H - FS 100300 
• ライカ□レンズ（フオーサーズ規格対応）に 
は使用できません。 

■取り付けかた 
準備： 

デジタルカメラのフラッシュを閉じ、電源を 
[ OFF ] にしてください。 

1ズームアシストレバーをレンズのズー 
ムリングに取り付ける 

• ズーム1」ングしソがの部分に掛か6ないよラ 
にしてください。 

吕お使いのレンズに合ラよラにレバーバ 
ンドのつまみ部分をバンド掛けフック 
に留める 

ズームノブ 




• ズームアシストレバーは、操作しやすい位 
置にお取り付けください。（図のよラな取り 
付けかたをおすすめします） 


■ 使いかた 

• お好みによりズームレバーやズームノブを 
持ってズーム操作をしまず。 

•レンズの構造上、ズーム U ングの回転力に 
む5び生じる場合びありまず。（ズーム U ン 
グの回転力は一定ではありません） 

• ズームアシストレバーを取り付ける位置に 
よっては、フラッシュ光や AF 補助光びズー 
ムアシストレバーにさえぎ5れ、画面の一 
部び暗く（ケラレ）なる場合や正確にピン 
卜を合わせ5れない場合びありまず。 

■ 使用上のお願い 

• ズームアシストレバーを取り付ける際に、 
広げずぎたり、引っ張りずぎたりしないよ 
ラにしてください。 

•装着されている専用のレバーバンド 
( VGQ 0 R 16) じ(がは使用しないでくださ 
し、。故障などの原因になります。 

• お手入れの際は、乾いた柔5かい巧でふい 
て < ださい。 

-巧れびひどいときは、水にひたした巧を 
よく絞ってか5ミちれをふき取り、そのあ 
と、乾いた巧でふいてください。 

-ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗 
剤などの溶剤は、ズームアシストレバー 
び変質 したり、塗装びはげる恐れびあり 
まずので使用しないでください。 

• ご使用にな b ないときは、ズームアシスト 
レノ（一をレンズのズーム U ングか5取りが 
しておいて < ださい。 

•ブームアシストレバーは変形させず、高温 
多湿を避け、乾燥した場所に保管してくだ 
さい。 

• お使いのデジタルカメラの取扱説明書をお 
ずお読みください。 

■仕様 

本体寸法 ：直径約73 mm 

( H - VS 0 14140装着時、突起部除く） 
全長約10 mm 

質量：約7有 


■ お問い合わせ巧 


バナ ソニック LUMIX (ルミックス)相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダィャル 


函 0120 -878-638 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


■上言己番号がご利用いただけない場ち 06-6907-1187 
■ FAX フ U- ダイヤル函0120 -878-236 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークス社ネットワーク事業ブループ 

〒已71 -8504 大阪府門真巿お生巧1番1已号 
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Operating Instructions 
ZOOM LEVER 
Model No. DMW-ZL1/DMW-ZL1PP/ 
DMW-ZL1E 

• This Zoom Lever is attached to the zoom ring of 
the lens to make the zoom operation easier. 

• It is compatible with the following Micro Four Thirds 
lenses. (As of October 2010) 

H-VS0 14140 /H-FS0 14045 /H-FS045200/ 

H-F007014/H-FS0 14042 /H-FS1 00300 

• It cannot be used with the Leica D lenses 
(compatible with Four Thirds standard). 

■ Attaching the Zoom Lever 

Preparation: 

Close the flash and turn off the camera. 

1 Attach the Zoom Lever to the zoom ring of 
the lens. 

• Be careful not to place it over parts other than 
the zoom ring. 

2 Hook the tab part of the lever band © to the 
band hook © to fit the lens in use. 



• Attach the Zoom Lever to a position where it is 
easy to operate. (Attaching as shown in the figure 
is recommended.) 


■ How to Use 

• Perform the zoom operation holding onto either the 
zoom lever® or the zoom knob ⑥ according to 
your preference. 

• Rotating force of the zoom ring may not be uniform 
due to the construction of the lens. (Rotating force 
of the zoom ring is not constant.) 

• Depending on the attachment position of the Zoom 
Lever, light from the flash or the AF assist may be 
blocked by the Zoom Lever, which may result in 
areas of the image becoming dark (vignetting), or 
inability to focus accurately. 

■ Cautions for Use 

• Do not spread out or pull too much on the Zoom 
Lever when attaching. 

• Do not use anything other than the mounted 
dedicated lever band (VGQ0R16). Failure to 
observe this could cause a malfunction. 

• Before cleaning the Zoom Lever, wipe the Zoom 
Lever with a dry soft cloth. 

-When the Zoom Lever is soiled badly, it can be 
cleaned by wiping the dirt off with a wrung wet 
cloth, and then with a dry cloth. 

-Do not use solvents such as benzine, thinner, 
alcohol, kitchen detergents, etc., to clean the 
Zoom Lever, since it may deteriorate the Zoom 
Lever or the coating may peel off. 

• Remove the Zoom Lever from the zoom ring of the 
lens when it is not being used. 

• Store the Zoom Lever in a dry area away from high 
temperature and humidity. 

• Be sure to read the operating instructions of your 
digital camera. 

■ Specifications 

Dimensions: 

Diameter Approx. 73 mm (2.87") 

(when H-VS0 14140 is mounted, 
excluding the projecting parts) 
Overall Length Approx.10 mm (6.39") 

Mass (weight): Approx. 7 g (0.02 lb) 


Panasonic Corporation 

Web Site: http://panasonic.net 

© Panasonic Corporation 2010 
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Manuel d’utilisation 
LEVIER DU ZOOM 
N° de modeles DMW-ZL1/DMW-ZL1PP/ 
DMW-ZL1E 

• Ce levier de zoom se fixe sur la bague de zoom de 
I'objectif pour rendre I'operation du zoom plus 
facile. 

•II est compatible avec les objectifs Micro Quatre 
Tiers (Micro Four Thirds) suivants. 

(En date d’oetobre 2010) 

H-VS0 14140 /H-FS0 14045 /H-FS045200/ 
H-F007014/H-FS0 14042 /H-FS1 00300 

• II ne peut etre utilise avec les objectifs Leica D 
[compatibles avec la norme Quatre Tiers 
(Four Thirds)]. 

■ Fixation du levier de zoom 

Preparatifs : 

Mettez le flash et I’appareil photo hors marche. 

1 Fixez le levier de zoom sur la bague de zoom 
de robject げ • 

• Prenez soins de ne pas placer le levier de zoom 
sur une partie de I'objectif autre que la bague de 
zoom. 

2 Accrochez la languette du bracelet du levier 
© au crochet du bracelet du levier © pour 
rajuster a I’objectif utilise. 



• Fixez le levier du zoom a une position ou son 
operation sera facile. (La fixation telle qu'illustree 
est recommandee.) 


■ Utilisation 

• Effectuez le zoom a I'aide du levier de zoom ® ou 
la poignee du zoom @ selon votre preference. 

•La force de rotation pourrait ne pas etre constants 
selon I’assemblage de I’objectif. (La force de 
rotation de la bague de zoom n’est pas constante.) 

•Selon la position de fixation du levier de zoom, la 
lumiere du flash ou de la lampe d’assistance も la 
mise au point automatique peut etre bloquee, ce 
qui peut causer des parties so mb res sur les 
images (effet de vignetage) ou rincapacite 
d’effectuer la mise au point correctement. 

■ Remarques concernant I’utilisation 

• N'etirez pas trop ou ne tirez pas trop fort sur le 
levier de zoom lors de sa fixation. 

•N’u 川 isez hen d’autre que le bracelet de levier 
dedie (VGQ0R16). Le non respect de ceci pourrait 
causer un dysfonctionnement. 

•Avant de nettoyer le levier de zoom, essuyez-le 
avec un linge doux et sec. 

— Lorsque le levier de zoom est tres sale, il peut 
etre nettoye en essuyant la salete avec un linge 
humide et essore, puis avec un linge sec. 
-N'utilisez pas de benzene, de diluant, d’alcool, 
de detergents de cuisine, etc. pour nettoyer le 
levier de zoom puisque celui-ci pourrait se 
detehorer ou son fini pourrait s'ecailler. 

• Retirez le levier de zoom de la bague de zoom 
lorsqu’il n’est pas utilise. 

• Rangez le levier de zoom dans un endroit sec 
eloigne des temperatures elevees et de I’humid けろ . 

•Assurez-vous de lire le manuel d’u 川 isation de 
votre appareil photo numerique. 

■ Specifications 

Dimensions: 

Diametre: Environ 73 mm (2,87 po) 

(lorsque le H-VS0 14140 est 
fixe, en excluant les parties 
saillantes) 

Longueur totale: Environ 10 mm (0,39 po) 

Poids: Environ 7 g (0,02 lb) 


Bedienungsanleitung 
ZOOM-HEBEL 
Model Nr. DMW-ZL1/DMW-ZL1PP/ 
DMW-ZL1E 

• Dieser Zoom-Hebel ist am Zoom-Ring des 
Objektivs angebracht, damit der Vorgang des 
Zoomens vereinfacht wird. 

• Er ist zu folgenden Micro Four Thirds kompatibel. 
(Stand Oktober 2010) 

H-VS0 14140 /H-FS0 14045 /H-FS045200/ 
H-F007014/H-FS0 14042 /H-FS1 00300 

• Er kann nicht mit den Objektiven Leica D benutzt 
werden (kompatibel zum Four Thirds-Standard). 

■ Anbringen des Zoom-Hebels 

Vorbereitung: 

Schlielien Sie das Blitzlicht und schalten Sie die 
Kamera aus. 

1 Bringen Sie den Zoom-Hebel am Ring des 
Objektivs an. 

• Achten Sie darauf, ihn nicht auf andere Teile 
als den Zoom-Ring zu setzen. 

2 Hangen Sie die 日 se des Bandes am Hebei © 
an den Haken des Bandes ©, so dass es am 
verwendeten Objektiv aniiegt. 




• Bringen Sie den Zoom-Hebel in einer Position 
an, in der er sich muhelos bedienen I さ sst. (Es 
wird zum Anbringen, wie in der Abbildung 
gezeigt, geraten.) 

■ Gebrauch 

• Fuhren Sie das Zoomen aus, indem Sie nach 
Belieben entweder den Zoom-Hebel (a) Oder den 
Zoom-Knopf (b) betatigen. 

• Der Kraftaufwand beim Drehen des Zoom-Ringes 
ist auf Grund des Objektivaufbaus unter 
Umstanden nicht immer gleich. (Der Kraftaufwand 
beim Drehen des Zoom-Ringes ist nicht konstant.) 

• Je nach der Position, in der der Zoom-Hebel 
angebracht wird, kann das Licht des Blitzlichts 
Oder der AF-HilfsIeuchte durch den Zoom-Hebel 
blockiert werden, was dazu fuhrt, dass bestimmte 
Bildbereiche dunkel werden (verschwommen) Oder 
kein genaues Scharfstellen moglich ist. 

■ Hinweise zur Benutzung 

• Dehnen Sie den Zoom-Hebel beim Anbringen nicht 
zu stark aus und ziehen Sie nicht daran. 

• Verwenden Sie kein anderes als das am Hebei 
angebrachte Band (VGQ0R16). Bei 
Nichtbeachtung dieser Hinweise, k 扫 nnen 
Funktionsstorugnen auftreten. 

• Wischen Sie den Zoom-Hebel vor dem Reinigen 
mit einem trockenen, weichen Tuch ab. 

-Wenn der Zoom-Hebel stark verschmutzt ist, 

kann der durch Abwischen des Schmutzes 
zuerst mit einem feuchten Tuch und dann mit 
einem trockenen gesaubert werden. 
-Verwenden Sie keine Losungsmittel, wie Benzin, 
Verdunner, Alkohol, Kuchenreinigungsmittel usw. 
zum Reinigen des Zoom-Hebels, da dieser 
dadurch beschadigt werden kann Oder die 
Beschichtung abblattern konnte. 

• Entfernen Sie den Zoom-Hebel vom Zoom-Ring 
des Objektivs, wenn er nicht benutzt wird. 

• 巨 ewahren Sie den Zoom-Hebel an einem 
trockenen Ort auf, ohne ihn zu verformen, und 
schutzen Sie ihn vor hohen Temperaturen und 
Feuchtigkeit. 

• Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer 
Digitalkamera sorgfaltig durch. 

■ Spez け ikationen 

Abmessungen: 

Durchmesser Ca. 73 mm 

(wenn H-VS0 14140 montiert ist, 
ohne die uberstehenden Teile) 
Lange uber alles Ca.10 mm 

Gewicht: Ca. 7 g 



o 
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H-FSO 14045 
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H-FSO 45200 
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Istruzioni d’uso 
LEVA ZOOM 

Modello N. DMW-ZL1/DMW-ZL1PP/ 
DMW-ZL1E 

• La leva zoom viene installata sulla ghiera dello 
zoom per agevolare la zoomata. 

• E compatibile con i seguenti obiettivi Micro Four 
Thirds. (Informazioni aggiornate ad ottobre 2010) 
H-VS0 14140 /H-FS0 14045 /H-FS045200/ 
H-F007014/H-FS0 14042 /H-FS1 00300 

• Non puo essere utilizzata con gli obiettivi Leica D 
(compatibili con lo standard Four Thirds). 

■ Installazione della leva zoom 

Preparativi: 

Chiudere il flash e spegnere la fotocamera. 

1 Installare la leva zoom sulla ghiera dello 
zoom dell’obie け ivo. 

• Fare attenzione a non installarla su 
componenti diversi dalla ghiera dello zoom. 

2 Agganciare la linguet ね della fascetta della 
leva © al gancio della fascetta @ per 
installare la lente sulTobiettivo in uso. 



• Installare la leva zoom in una posizione in cui sia 
facile azionarla. (Si consiglia di installarla come 
indicate nella figura.) 


■ Utilizzo della leva 

• Eseguire la zoomata agendo sulla leva zoom (a) o 
sulla manopola 風 come si preferisce. 

• La struttura dell’obiettivo fa si che la forza di 
rotazione della ghiera possa non essere uniforme. 
(La forza di rotazione della ghiera dello zoom non e 
uniforme.) 

• Quando si installs lo zoom in determinate posizioni 
e possibile che la luce del flash o dell’aiuto AF 
venga bloccata dalla leva zoom, causando lo 
scurimento di alcune parti dell’imma 目 ine (effetto 
vignetta), o rimpossibilita di mettere a fuoco con 
precisione. 

■ Precauzioni perl’uso 

• Non aprire 0 tirare troppo la leva zoom quando la si 
installs. 

• Utilizzare esclusivamente la fascetta di supporto 
dedicata (VGQ0R1 目 ). In caso contrario e possibile 
che si verifichi un malfunzionamento. 

• Prima di pulire la leva zoom, strofinarla con un 
panno asciutto e morbido. 

-Quando la leva zoom e molto sporca, e possibile 
pulirla eliminando la sporcizia con un panno 
umido strizzato e quindi con un panno asciutto. 
-Non utilizzare solventi quali benzina, diluenti, 
alcol, detergent! da cucina, ecc., per pulire la 
leva zoom, per evitare di deteriorarla o di 
asportare il rivestimento. 

• Rimuovere la leva zoom dalla ghiera dell’obiettivo 
quando non la si utilizza. 

• Riporre la leva zoom in un luogo asciutto, stando 
attenti a non deformarla e tenendola al riparo da 
temperature e livelli di umidita elevati. 

• Ricordarsi di leggere le istruzioni per I’uso della 
fotocamera digitale. 

■ Dati tecnici 

Dimensioni: 

Diametro Circa 73 mm 

(quando e installato I'obiettivo 
H-VS014140, escluse le parti 
sporgenti) 

Lunghezza 

complessiva Circa 10 mm 

Massa: Circa 7 g 


Instrucciones de funcionamiento 
PALANCA DEL ZOOM 
Modelo N. DMW-ZL1/DMW-ZL1PP/ 
DMW-ZL1E 

• Esta Palanca del zoom se incluye en el anillo del 
zoom de las lentes para realizar el zoom mas 
facilmente. 

• Es compatible con las siguientes lentes Micro Four 
Thirds. (A partir de octubre de 2010) 

H-VS0 14140 /H-FS0 14045 /H-FS045200/ 
H-F007014/H-FS0 14042 /H-FS1 00300 

• No se puede usar con las lentes D de Leica 
(compatible con Four Thirds estandar). 

■ Colocacion de la palanca del zoom 

Preparacion: 

Cierre el flash y apague la camara. 

1 Coloque la palanca del zoom en el anillo 
zoom de las lentes. 

• Tenga cuidado de no colocarlo sobre las 
partes en lugar de colocarlo sobre el anillo del 
zoom. 

2 Enganche la ficha que forma parte de la 
palanca © al gancho de la camara @ para 
ajustarlos a las lentes en uso. 




• Coloque la palanca del zoom a una ubicacion 
donde funcione facilmente. (Se recomienda realizar 
la colocacion como se muestra en la figura.) 

■ Como se utiliza 

• Realice el zoom sujetando la palanca del zoom ® 
0 la perilla del zoom @ segun sus preferencias. 

• Es posible que la fuerza de rotacion del anillo del 
zoom no sea uniforme debidoa la estructura de las 
lentes. (La fuerza de rotacion del anillo del zoom 
no 白 s constant 色 .) 

•Segun la ubicacion de la colocacion de la Palanca 
del zoom, es posible que la luz del flash o la ayuda 
AF este bloqueada por la palanca del zoom, lo que 
puede causar que algunas areas de la imagen se 
vean oscuras (retrato en vineta) o imposibilite 
enfocar correctamente. 

■ Precauciones de uso 

• No extienda 0 deslice demasiado la Palanca del 
zoom cuando realice la colocacion. 

• No use otra cosa que no sea la palanca de 
montaje especializada (VGQ0R16). De lo 
contrario, podna ocasionar un funcionamiento 
d 台 fectuoso. 

•Antes de limpiar la palanca del zoom, pasele un 
pano blando y seco. 

-Cuando la palanca del zoom esta muy sucia, se 
puede sacar la suciedad con un pano humedo y 
luego con un pano seco. 

-No u 川 ice solventes como bencina, diluyente, 
alcohol, detergentes de cocina, etc., para limpiar 
la Palanca del zoom, ya que es posible que se 
detehore la Palanca del zoom o se despegue el 
revestimiento. 

•Quite la palanca del zoom del anillo del zoom de 
las lentes cuando no esta en uso. 

•Guarde la palanca del zoom en un area seca sin 
deformarla y mantengala alejada de altas 
temperaturas y la humedad. 

•Asegurese de leer las instrucciones de 
funcionamiento de su camara digital. 

■ Espec げ icaciones 

Dimension 色 s: 

Diametro Aprox. 73 mm 

(cuando se coloca H-VS01 4140 ， 
excluyendo las partes salientes) 

し ongitud total Aprox.10 mm 

Peso: Aprox. 7 g 


使用說明書 
變焦桿 

型號 、 bMW-ZL1/DMW-ZL1PP/ 
DMW-ZL1E 

•將化變焦桿巧裝到鏡頭的變焦環上使變焦操作變得 

‘ゾ^^ 。 

• 與な下微型 4/3 鏡頭相容。（截至 2010 年 10 月） 
H-VS0 14140 /H-FS0 14045 /H-FS045200/ 
H-F007014/H-FS0 14042 /H-FS1 00300 
• 無法用於 Leica D 鏡頭（與 4/3 標準相容）。 

■ 安裝變焦桿 

ごか . 

準備 . 

關閉閃光燈，關閉相機。 

1 將變焦桿安裝到鏡頭的變焦環上。 

• 請注意不要掛在變焦環政外的部分上。 

2 將桿帶的巧環部分©扣在帶鉤©上，な適合所 
使用的鏡頭。 



• 請將變焦桿安裝到容易操作的位置。（建議像圖中 
所示的那樣進行安裝。） 


■ 使用ち社！ 

• 根據悠的喜好用變焦桿④或變焦旋紐®進行變焦 
操作。 

• 由 於鏡頭的構造，變焦環 的 旋轉力可能會不均勻。 

( 變焦環的旋轉力不恆定。） 

• 根據變焦桿的安裝位置不同，閃光燈或 AF 輔肋燈發 
出的光可能會被變焦桿遮擋住，從而可能會導致影 
像區域變暗（章影），或者無法正確對焦。 

■ 使用時的注意事項 

• 安裝變焦桿時，請勿過度展開或過度拉 伸。 

• 請勿使用其他任何桿帶，只使用裝上的專用的桿帶 
(VGQ0R16) 。 不遵守此項可能會導致故障。 

• 清潔變焦桿之前，請先用軟的乾ホ擦拭變焦桿。 

- 當變焦桿被弄得非常購時，可な先用摔乾的濕ホ擦 
去污お，然後再巧乾布擦拭。 

- 請勿使用汽油、稀釋劑、酒精、廚房清潔劑等溶劑清 
潔變焦桿，否 則 可能會損壞變焦桿，或塗層可能會 
刹落。 

• 不使用變焦桿時，請從鏡頭的變焦環上將其取下。 
• 請將變焦桿を放在不會使其變形、避開高溫潮濕的 
乾燥的地方。 

• 請務必閱讀數位相機的使用說明書。 

■規格 

尺寸： 

直徑約 73 mm 

(:安裝了 H-VS014140 時，不包括突出部分） 
全長約 10 mm 
重量：約 7g 


PyCCKMM 巧 3blK 


を卜与 a 


hHCTpy 叫 M 月 no SKcnnyaTauMM 
PblHA>KOK TPAHC ゆ OKATOPA 
Moflenb No. DMW-ZL1/DMW-ZL1PP/ 
DMW-ZL1E 

•3tot pbiHa>KOK TpaHC 中 OKSTOpa npMKpenrmeTcg K 
KOJibuy TpaHC 中 OKaTOpa Ha oGteKTHse qrm 
ynpoineHMs SKcrmyaTauMM Tpanc 伞 OKSTOpa. 

• Oh coBMecTMM CO cjieflyKDLi^MMM o&beKTw 巳 awM ciaHflapTa 
Micro Four Thirds, (no cocto 刖 wkd 帕 0 KTfl 6 pb 2010 r) 
H-VS0 14140 /H-FS0 14045 /H-FS045200/ 
H-F007014/H-FS0 14042 /H-FS1 00300 

• Era Hanb 3 A McnojibaoeaTb c oGteKTu 己 awn Leica D 
(coBMecTMMbiMM CO CTSHflapTOM Fouf Tnirds). 

■ ripMKpenjieHMe pbwawKaTpaHc 中 oKaTopa 

rioAroTOBKa: 

SaKpome Bcnbi 山 Ky m BbiKnKDHme Kawepy . 

1 npMKpenwTe pbwawoK TpaHC 中 OKSTOpa k 
KOfi 叫 y TpaHC 中 OKaTOpa Ha o を ' beKTMse. 

• ByflbTG BHMMaieJlbHbie, HT 06 bl He npMKp 色 nUTb 
ero Ha KaKyjo-nnSo nHyto geTa/ib, Kpowe 
KOJi 叫 a TpaHC 中 OKaTOpa. 

2 3a が nwTe nacTb c BbicrynoM Ha nonoce 
pbiHa>KKa TpaHC 中 OKaTOpa © 3a KpiOHOK Ha 
nonoce ⑥， HTo6bi npMKpenuTb 
McnoribsyeMbiM o6'beKTMB. 



• npnKpenme pbwawoK TpaHC 中 OKaTopa 巳 nonoweHne ， 
の e WM 6yAeT jierKO nonbSOBaTbcg. (PeKOMSHflyeTcg 
npnKpenuTb, kqk noKaaaHO Ha pucyHKe.) 

■ ripaBMJia Mcnojib30BaHkm 

• Mcnojibsyg TpaHC 中 OKaTOp, flepwnTecb jim6o 3a 
pbiHa>KOK TpaHC 中 OKaTOpa を， jim6o aa pynKy 
TpaHC 中 OKaTOpa 風 ksk bsm 6onb 山 e HpasuTcg. 

•Ckina flrm Bpainenug KOJibua Tpanc 伞 OKSTOpa 
MO>KeT SbITb HGOflHHaKOBOM BBMfly OCOSSHHOCTeM 
KOHCTpyKUMM OGbSKTHBa. (CnJia Bpa 叫 eHMS KOribUa 

TpaHCC^OKaiopa h 色 ognHaKOBa.) 

• B aaBMCHMOCTU OT nOJ10>KeHH5q, B KOTOpOM 
npMKpenneH pbNawoK TpaHC 中 OKaTOpa, cbgt 
B cnbi 山 KM MJiM BcnoMoraTejibHOM fiawnbi 
aBTOCjDOKyCHpOBKM MOKGT GflOKMpO 己 aTbCS 
pbma>KKOM TpaHC 中 OKaTOpa, hto mokgt npuBecTu k 
TOM y, HTO HSKOTOpbie yHaCTKM M306pa>KeHMg CiaHyT 
T 色 MHbIMM ( 己 03HMKHeT 巳 MHb 色 TMpO 己 aHM©)，MJIM TOHHaa 
中 OKycMpo 巳 Ka MOWST OKasaibca h 色己 osMOWHa. 

■ npeqocTopowHOCTM npw McnojibsoeaHMM 

• Ha pacTsrM 巳 aMTe M He BbiTfirnBame pbiHa>K0K 

TpaHC ホ OKaTOpa cjimlukom cunbHO bo Bpeivm npnKpermeHug. 

• He McnojibsynTe HHKaKyjo qpyry。nonocy 
pbiHa>KKa, KpOMG cnei^naiibHO npeflHasHaHeHHOn 
an 月 MOHTawa (VGQ0R16). Heco 日 /! の geHne aioro 
npaBMJia mowst npuBecTu k h 白 ncnpaBHOCTn. 

• riep 即 OHMCTKOM pbma>KKa TpaHC 中 OKaTOpa Bbiipme 
pblHa>KOK TpaHC 中 OKaTOpa CyXOM M 月 「KOM TKaHbJO. 

-B cjiynae cnjibHoro sarpgsHeHug pbinama 

TpaHC 中 OKaTOpa ero mo>kho noHMCTHTb c 
nOMO 叫 bKD OTWaTOM Bna>KHOM TKaHM, a 3aT 色 M 
BbliepeTb CyXOM TKaHbKD. 

-flrm HMCTKM pbiHa>KKa TpaHC 中 OKaTOpa He 
ncnojibsyMTe pacTBOpmejiM, laKne, kbk 6eH3MH, 
pa36aBMTejib flrm KpacKn, cnupT, KyxoHHbie 
yucTs 叫 Me cp 色 flCTsa M T. n. ， nocKO/ibKy ohm 
M oryr noBpeflmb aflaniep oGteKTuea nnSo 
npMBeCTM K OTCJIO 色 HMKD FlOKpblTMg. 

• EcriM pbiHa>KOK TpaHC 中 OKaTOpa He ncnonbsyeTCA, 
CHMMame ero c KO/ibya Tpanc 中 OKaTOpa oGteKTu 巳 a. 

•XpaHMie pbiHa>KOK Tpanc 中 OKaTOpa b cyxoM 
Mecie, He flonycKai/iie ge 伞 opMupoeaHug, 

己 oaflencTBug BbicoKnx t 色 MnepaTyp m 己 nawHOCTn. 

•06A3aTejibHO Maynme MHCipyKi^nK) no 
3KcnnyaTai4MM cbogm 中 pOBOn Kaiviepbi. 

■ CneuM 中 MKauMM 

PasMepbi: 口 naMSTp npn&n. 73 mm 

(KO の a ycTaHO 日 neH H-VS01 414 0, 
6e3 BbiCTynahomkix nacieM) 

06wag flfiMHa npn&n.10 mm 

Macca: npM6n. 7 r 
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• 引 01 引 （ Leica) D 到至宣ぶ吉替別人 ^ 暑誓车致含 L| 
[ 卜 [ 互人 H 互 (Four Thirds) A 马丑卜查吾 ]. 

■舍却 

を tJi : 

置却人 I 墨呂立引即む召理置丑包人 I 空 . 

1 青却言到玄鸟 I 青賣训ちち引过人 I 空 . 

•吾別け早に I 墨备夏〇|到 3 早豈圳早の留呈 
两丕谷引包人 I 空 . 

2 別 d 即它 2J さ回 01 © 早岩 01 站它旱ヨ⑩圳普 
引刘引な却玄醫人卜客誓羊鼓岳琴お罕公人 1 空 . 



• 吾却 W 喜丕ち引 ]I 酉己 I 岂罕は I 削早马引白人 I 空 . 
( つ富ぶ查 01 早ち引台 5101 書を U 口.） 

■ 人卜暮芭 

• 人卜暑乃 3 酉 3 Oil 助引吾却 ® を占舍を岂 01 @ 

g 又!■つうす:夕■をろ卜人 I 人' 9 
•团圣3早丕さ封郡舍岂宣宣引合富呂留引乃を喜伞 
ミ I 含 UC 卜.（舍賣宣皇引合富01留涅 g 卜て I お言 LICK ) 
.吾却 d 早马早 I ミ|训助む置别人 II 4 AF ち丕训人 H し卜 
空占尝01吾却 yj 训3別巧曰置羊勃 Oj 人卜召咨马 
01 a 早孕]乃合君お （ UIUI 旨）01结〕|>|14宝召01 
召哥引刘吳詞て I の留言车知含しに卜. 

■ 人卜 e 人卜 OJ 罕〇1人!•さ卜 

. 早ち人 I 备別 d 墨 d 早崖卜 01 堅スし卜長卜〕 I 乃 □ 卜 d 人 I 空 . 
• 早与召召暑却け &HE(VGQ0R16) 0| を 13 3 置人卜 
置引て I □ 卜包人 I 空.舌伞引乃留喜登罕空马是喜智 

09I 羊 01 と I j 厂卜 

• 吾却昼を査引〕 I 召圳ち豆引是 □ 卜青召°ち舍 

別 H"! ミじ ！ ■ 〇人 I 人 I 〇 

- 吾別け〕卜當 01 日引罕 ] な宣召罕训吉異呂 S 宣 
马机人 H 引呂旱 □ 卜宣召 S ち哥每包人 I 空 . 

- 迎召 ， AILi . 豈互置，をお暑刈巧 I 青 3 暑乃 I を备 
却 tij 墨お〇酉吾却 tii 乌 I 结岩 01 乃引日 >114 五旨 
01 史 >1 習车就含しに卜 . 

• 吾却 bj 昼人卜暮引刃を置召罕训吉吾却け言舍夏 
训人 H 圳真竺公人 I 空 . 

• 吾却げ〕卜田薑日乃を岳琴立客尝じ卜含岂吴言团 
引が 3 丕岂君全训ち酉引包人 I 空 . 

• 日て I 誓引田 I 己卜人卜暑结望人 H 墨已卜豆人 I 資每包人 I 空 . 

■ 人卜咨 

巧羊：马容马 73 mm 

(H-VS0 14140 召马人 I ，皇書早早 I 刘到） 

召却岂 0| 马 10 mm 
害曾：马 7 呂 



〇 


H-FS0 14045 
H-F007014 

H-FS0 14042 

H-VS0 14140 

H-FS0 45200 

H-FS1 00300 


\_ J 

































































